W dniu 13 paZdziernika 1996 r. zmarla 
w Krakowie w wieku 79 lat 


ZOFIA 


ALEKSIEJEW 


zd. CHOMINIEC 


ZOLNIERZ ARMII KRAJOWEJ, 
PIELEGNIARKA, BYLA DYREKTORKA SZKOLY 
PIELĘGNIARSTWA WE WROCŁAWIU, 
NIEZWYKŁY, PRAWY CZŁOWIEK 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odbędzie się 
w środę dnia 16 października 1996 r. o godz. 13% 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. 
Pogrążeni w smutku 


CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUKI i RODZINA 


